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Remote Grip Cable 
Blitzgriffkabel 

Cable de poignee a distance 
Cable de la empunadura remota 
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EH MAIN SPECIFICATIONS 



Model Number 

FS-RG1 



Connection lock 

Rotary knob locking mechanism 



Cable length 

Approx. 0.2 m (0.7 ft) 


\ 

Weight 

15g(0.5oz) 
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El TECHNISCHE DATEN 


\ 


Modellnummer 

FS-RG1 



Anschluss-verriegelung 

Drehstift-Sperrmechanismus 



Kabellange 

Ca. 0,2 m 


V 

Gewicht 

15g 
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S3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

\ 


Numero de modele 

FS-RG1 



Verrouillage de raccordement 

Mecanisme de verrouillage a bouton rotatif 



Longueur du cable 

0,2 m environ 



Poids 

15g 
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IHJ ESPECIFICACIONES PRINCIPALES 

\ 


Numero del modelo 

FS-RG1 



Seguro de conexion 

Mecanismo de bloqueo de perilla giratoria 



Longitud de cable 

Aprox. 0,2 m 



Peso 

15g 
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